iPhone और Android के लिए सबसे अच्छा स्पिरिट लेवल ऐप (2026)
iOS और Android के लिए सर्वश्रेष्ठ बबल लेवल ऐप्स की तुलना — सटीकता, सुविधाएँ और वे कौन से ऐप हैं जो बिना विज्ञापन या पेवॉल के सचमुच काम करते हैं।
लेखक: Lubor Šimůnek · प्रकाशित: 2026-05-27 · उत्पादकता
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क्या फ़ोन के लेवल ऐप वाकई काम करते हैं?
छोटा जवाब है — हाँ। आधुनिक स्मार्टफ़ोन में MEMS एक्सेलेरोमीटर लगे होते हैं जो घर और साइट पर होने वाले ज़्यादातर लेवलिंग कामों के लिए पर्याप्त सटीक हैं। ऐप्स के बीच अंतर हार्डवेयर का नहीं है; अंतर इस बात का है कि ऐप उस सेंसर को कितनी अच्छी तरह पढ़ता है, डेटा को कैसे दिखाता है, और हस्तक्षेप तथा कैलिब्रेशन को कैसे संभालता है।
यहाँ बताया गया है कि एक अच्छा बबल लेवल ऐप एक झुंझलाहट भरे ऐप से किन बातों में अलग होता है, और 2026 में कौन से ऐप इंस्टॉल करने लायक हैं।
अच्छा फ़ोन लेवल ऐप किन बातों से बनता है
ऐप्स की तुलना करने से पहले यह जान लेना उपयोगी है कि असल में कौन सी सुविधाएँ मायने रखती हैं:
	कई मोड — बुल्सआई (समतल सतह), क्षैतिज लेवल, ऊर्ध्वाधर प्लंब और कोण मापन अलग-अलग वास्तविक कामों को कवर करते हैं।
	कैलिब्रेशन — किसी ज्ञात संदर्भ पर सेंसर को शून्य करने की सुविधा, क्योंकि किसी भी दो फ़ोन के सेंसर फ़ैक्ट्री से पूरी तरह एक जैसे संरेखित नहीं आते।
	सहनशीलता संकेत — ऐसे दृश्य संकेत जो «लगभग पहुँच गए» कहते हैं, उसके बाद ही «अब समतल है» कहते हैं, बजाय सीधे पास या फ़ेल बताने के।
	होल्ड फ़ंक्शन — रीडिंग को लॉक कर देता है ताकि आप फ़ोन को सतह से हटाकर भी माप पढ़ सकें।
	हस्तक्षेप की पहचान — चेतावनी देता है जब चुंबकीय क्षेत्र रीडिंग को बिगाड़ रहे हों।
	कोई विज्ञापन नहीं — क्योंकि जब आप दीवार के स्टड पर लकड़ी का टुकड़ा थामे खड़े हों तब पॉपअप बंद करना मुमकिन नहीं होता।

Bubble Level & Angle Gauge
प्लेटफ़ॉर्म: iOS और Android | कीमत: मुफ़्त, बिना विज्ञापन | ऑफ़लाइन: हाँ
दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध यह सबसे व्यापक मुफ़्त विकल्प है। चार मापन मोड हर आम इस्तेमाल को कवर करते हैं। 180° कैलिब्रेशन सिस्टम आपको किसी ज्ञात समतल सतह पर कैलिब्रेट करने, कई कैलिब्रेशन प्रोफ़ाइल सहेजने और गलतियाँ पूर्ववत करने देता है। कॉन्फ़िडेंस बार सेंसर की स्थिरता वास्तविक समय में दिखाता है — अगर आस-पास के स्पीकर या मोटर से आ रहा विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप रीडिंग को प्रभावित कर रहा है, तो ऐप गलत माप पर भरोसा करने से पहले ही आपको बता देता है।
सहनशीलता मार्गदर्शन प्रणाली (OK / NEAR / OUT) इसकी सबसे उल्लेखनीय खूबी है। केवल एक संख्या दिखाने के बजाय यह बताता है कि आप उस काम के लिए स्वीकार्य दायरे में हैं या नहीं — यह तब बहुत काम आता है जब आप सीढ़ी पर छह मीटर की ऊँचाई पर हों और दशमलव वाले कोणों को घूरते नहीं रह सकते।
डाउनलोड: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
प्लेटफ़ॉर्म: केवल iOS | कीमत: विज्ञापनों के साथ मुफ़्त, Pro अपग्रेड उपलब्ध
फ़ोन के शुरुआती लेवल ऐप्स में से एक। बुनियादी इस्तेमाल के लिए सटीक है, लेकिन मुफ़्त संस्करण में बैनर विज्ञापन आते हैं जो काम करते समय बाधा बनते हैं। यह केवल बुनियादी बबल मोड तक सीमित है — मुफ़्त श्रेणी में न कोण मापन है, न कैलिब्रेशन प्रोफ़ाइल।
NixGame का Bubble Level (Android)
प्लेटफ़ॉर्म: Android | कीमत: विज्ञापनों के साथ मुफ़्त
काम चला देता है, लेकिन इंटरफ़ेस पुराना है और विज्ञापन स्क्रीन के निचले हिस्से में ठीक वहीं दिखते हैं जहाँ आपका अंगूठा टिकता है। हस्तक्षेप की पहचान नहीं है। साधारण कामों के लिए ठीक है, पर इसमें Bubble Level & Angle Gauge जैसी गहराई नहीं है।
Clinometer + bubble level (iOS)
प्लेटफ़ॉर्म: iOS | कीमत: फ़्रीमियम
इनक्लिनोमीटर के तौर पर अच्छा काम करता है और कैमरा टिल्ट जाँचने के लिए फ़ोटोग्राफ़रों में लोकप्रिय है। घर की मरम्मत के कामों के लिए इसका इंटरफ़ेस कम सहज है, और पूरी सुविधाएँ पेवॉल के पीछे हैं।
आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना चाहिए?
ज़्यादातर उपयोगकर्ताओं के लिए Bubble Level & Angle Gauge स्पष्ट विकल्प है — इसमें हर ज़रूरी मोड है, यह ऑफ़लाइन चलता है, इसमें विज्ञापन नहीं हैं, और इसका कैलिब्रेशन सिस्टम अपनी श्रेणी में सबसे बेहतर है। जब पूरी सुविधाओं वाला मुफ़्त विकल्प मौजूद है तो पैसे देने या विज्ञापन सहने की कोई वजह नहीं।
अगर आप केवल iOS पर हैं और बहुत फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो टिल्ट सुविधाओं के लिए Clinometer देखने लायक है, लेकिन निर्माण और DIY कामों के लिए बाज़ी Bubble Level & Angle Gauge के हाथ ही रहती है।
असली लेवल की तुलना में सटीकता
फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर आम तौर पर ±0.1°–0.5° की सटीकता देते हैं। 60 सेंटीमीटर का अच्छा पेशेवर लेवल लगभग ±0.05° तक पहुँचता है, यानी अंतिम छोर पर फ़ोन थोड़ा कम सटीक है। शेल्फ़ टाँगने, उपकरण लगाने और घरेलू DIY परियोजनाओं के लिए यह अंतर मायने नहीं रखता। सटीक निर्माण या नींव डालने के काम में कैलिब्रेटेड भौतिक लेवल ही पेशेवर मानक बना रहता है — फ़ोन एक सुविधाजनक सहायक है, विकल्प नहीं।
सबसे अच्छा मुफ़्त विकल्प डाउनलोड करें
iPhone के लिए Bubble Level & Angle Gauge और Android — मुफ़्त, बिना विज्ञापन, ऑफ़लाइन काम करता है। कैलिब्रेशन और सहनशीलता की सुविधाएँ इसे 2026 का सबसे व्यावहारिक विकल्प बनाती हैं।
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